
  Cứu Hộ XTEINK X3 Và X4 Bị &#8220;Brick&#8221;: Đừng Vội Xây Tường Bằng Máy Đọc Sách!

  Tác giả: phongvanvu | Ngày: 2026-08-27

  
[image: ]



Cảm giác hào hứng khi cài đặt firmware tùy chỉnh (custom firmware) cho chiếc máy đọc sách XTEINK nội địa Trung Quốc có thể nhanh chóng biến thành thảm họa nếu thiết bị bỗng dưng “đóng băng”. Một người dùng cộng đồng mạng gần đây đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi vô tình làm “tê liệt” cả hai chiếc X3 và X4 của mình trong quá trình vọc vạch.




Thay vì dùng chúng để… xây tường như lời nói đùa của “khổ chủ”, hãy cùng mổ xẻ nguyên nhân và tìm ra giải pháp cứu hộ từ các chuyên gia trong cộng đồng nhé.




X3 Bị Treo Ở Màn Hình “Update Complete”




Sự cố đầu tiên xảy ra với chiếc X3 khi người dùng cố gắng cài đặt phần mềm nhưng máy lại bị kẹt cứng ở dòng chữ yêu cầu khởi động lại.





	Nguyên nhân gốc rễ: Người dùng đã flash nhầm tệp tin của phần mềm vcodex (do nhầm lẫn khi đổi tên file thành update.bin) thay vì bản crosspoint mong muốn. Lỗi này thực chất xuất phát từ sự không tương thích của biến thể màn hình (screen variant). Phần cứng của máy vẫn đang hoạt động, nhưng firmware vừa cài lại không “hiểu” được màn hình.




	Giải pháp cứu hộ: Rất may, lỗi này hoàn toàn có thể cứu được. Cộng đồng phát triển trên GitHub đã có sẵn tài liệu “vCodex Unfreeze procedure”. Người dùng chỉ cần tải đúng bản firmware tương thích với loại màn hình của mình và thực hiện flash lại thông qua thẻ nhớ SD để khôi phục máy (soft-brick recovery).






X4 Hoàn Toàn Bất Động Sau Khi Tháo Thẻ Nhớ




Trường hợp của chiếc X4 lại mang đến một cơn đau đầu khác. Sau khi cài đặt thành công Crosspoint 1.5.0, người dùng đã rút thẻ nhớ ra để chép thêm sách mà quên không đưa máy vào chế độ ngủ. Hậu quả là máy hoàn toàn đơ, pin báo 100% bỗng tụt xuống 0% và sạc không vào.





	Chẩn đoán: Sự cố này khá kỳ lạ nhưng thường liên quan đến lỗi kẹt tiến trình đọc thẻ hoặc lỗi cáp sạc khiến thiết bị không nhận nguồn điện.




	Cách khắc phục: Các nhà phát triển phần mềm (như Diirge) khuyên bạn nên cắm thiết bị vào nguồn điện qua cổng USB, sau đó tiến hành ép flash (SD flash) lại phiên bản firmware một lần nữa. Ngoài ra, hãy thử thay một sợi cáp sạc khác, hoặc thử đưa máy vào chế độ ngủ rồi ép khởi động lại để đánh thức bo mạch.






Việc can thiệp sâu vào hệ thống phần mềm luôn tiềm ẩn rủi ro “cục gạch”, nhưng với một cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, mọi vấn đề thường sẽ có cách giải quyết.




Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác thót tim khi thiết bị công nghệ của mình bỗng dưng “đình công” lúc đang cập nhật phần mềm chưa?
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